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— CONSIDERAR LANCE MÁXIMO DE CAIXA A CAIXA 120Mts EM LINHA RETA. - 


— FAZER A GALERIA A MAIS RETA POSSÍVEL. 


PÉ RIO DE JANEIRO 
DESCRIÇÃO: 
ESTUDO DE REDE DE TELEFÔNIA les a r 
AV.SALVADOR ALLENDE, ESQ. COM AV. OLOF PALME RJ pa 
« ESC.: FORM.: | MAP; Ë 
(VILA OLIMPICA) 1:750 | AO 
APROV. POR: DATA: NO. 

— NÃO FAZER CONTRA CURVA. 
no URVAS FECHADAS. 

sia LANCE MUITO LONGO ENTRE CAIXA E PTR, EVITAR CURVA BRUSCA, 

Á SSAGEM. 

SE NECESSARIO COLOCAR CAIXA DE PA 

— SAÍDAS DOS DUTOS PARA OS PRÉDIOS SOMENTE NOS CANTOS DAS CAIXAS. 


